ULUKÖY  SPOR  3-  GÜVENDİK  SPOR  6 
Tarih:  15.05.2004  Saat:  21:12 
Konu:  Spor 

GÜVENDİK  SPOR  6  -  ULUKÖY  SPOR  3 

15-05-2004  Cumartesi  oynanan  üçüncü  maç,  saat  17.00  'de  Uluköy  Spor  ile  Güvendik 
Spor  arasında  idi.  Uluköy  Spor  şu  ana  değin  oynadığı  maçların  en  güzelini ,  Maçın  ilk 
yarısında  oynadı  ve  ilk  yarıyı  Uluköy, 2-0  önde  bitirdi.  İkinci  yarıda  üst  üste  2  gol  bulan 
Güvendik  spor  beraberliği  sağladı.Daha  sonra  Bilgin  Kaya'nm  Free  lcick'  den  attığı 
mükemmel  gol  ile  Güvendik  3-2  öne  geçti .  Uluköy  den  gelen  bir  gol  beraberliği  sağladı 
durum  3-3  oldu.  Daha  sonra  Güvendik  spor'un  Uzman  Çavuş  futbolcularından  gelen  güzel 
bir  vuruş  ile  4.  gol  geldi  ve  durum  4-3  oldu.  Güvendiğin  attığı  penaltı  golünden  sonra  , 
Uluköy  Sporda  sinirler  gerildi  ve  2.  penaltı  düdüğünü  Hakem  Halil  Erol'un  çalmasından 
sonra  ihtirazlar  başladı  ve  Uluköy  Spordan  3  futbolcu  kırmızı  kart  görerek  , oyundan  ayrıldı 
ve  Kazanan  6-3  ile  Güvendik  Spor  oldu. 
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